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PART III 


Irrigation Department 


ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം, തിരുവനന്തപുരം 

( ഹാജർ : വി . കെ . മഹാനുദേവൻ) 


വിഷയം:- ജലസേചനം ജീവനക്കാര്യം ജലസേചന വകുപ്പിലെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർമാരുടെ 

1-1- 2009 മുതൽ 31 - 12 -2015 വരെയുള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 


പരാമർശം: - 29- 2 - 2016 - ലെ ഈ കാര്യാലയ ഉത്തരവ് നമ്പർ ഐസി2 -17819 / 2015. 


ഉത്തരവ് നമ്പർ ഐസി2 - 17819 /2015 തീയതി 25 - 6 - 2016 


ജലസേചന വകുപ്പിലെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർമാരുടെ 1- 1- 2009 മുതൽ 31- 12 -2015 വരെയുള്ള 
താൽക്കാലിക മുൻഗണനാ പട്ടിക പരാമർശ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു . 


ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു മാസം സമയവും അനുവദിച്ചിരുന്നു . ലഭിച്ച പരാതികളും അപ്പീലുകളും 
നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു . 
അനുവദനീയമായ സമയം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1- 1- 2009 മുതൽ 31 - 12 - 2015 വരെയുള്ള ടി പട്ടിക അന്തിമമായി 
പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു . 


ടി പട്ടിക വകുപ്പിന്റെഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും കേരള ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ഓഫീസ് 
മേധാവികളും ടി പട്ടിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


- ( ഒപ്പ്) 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ. 


SI. No. 


Name 


2nd Aug . 2016 ] 


Birth 


Remarks 


(5) 


(6) 


(10) 


(1)(2) 1Umeshkumar,V. 


Retired 


2Mohanan,A.K. 


3Jose,C.A. 


4 


Vijayakumar,T. 


5Subrahmaniyan,M. 


268 


FinalSeniorityListofIstGradeD’man(Mechanical)forthePeriodfrom1-1-2009to31-12-2015 DateofDateofDateofEducationalNo.&DateofDateofSeniorityNo. EntryinEntryinQualificationPromotion 

Entryin 

inthe Govt.Irrigation 

Order 

PromotionPrevious ServiceDept. 

Post 

Category (3)(4) 

(8) 

(9 3-5-1959 12-3-199312-3-1993SSLC,NTC 

A10-35448/97 D man(Mech.)dated25-5-2010, 

CE,I&A,Tvpm 16-4-196216-3-199316-3-1993 SSLC,DiplomaA10-35448/97 7-7-2010 

inMechanicaldated25-5-2010, 

Engineering 
CE,I&A,Tvpm 21-3-196612-3-1993 12-3-1993SSLC,DiplomaA10-35448/97 14-7-2010 

inMechanicaldated25-5-2010, 
Engineering, 

CE,I&A,Tvpm Department 

TestQualified 20-1-196525-8-199325-8-1993 JTSLC,DiplomaA10-34195/12 

2-5-2013 inMechanicaldated15-3-2013, 

Engineering 
ofCE,I&A,Tvpm 1-5-196623-6-199423-6-1994PDC,NTCD’manA10-34195/1229-4-2013 

Mechanical 

dated15-3-2013, 

ofCE,I&A,Tvpm 20-5-1964 8-3-1995 

8-3-1995PDC,ITI,NTCA10-34195/1229-7-2013 D’manMechanicaldated22-7-2013 

ofCE,I&A,Tvpm 4-6-197325-1-199925-1-1999THSLC,DiplomaA10-34195/124-2-2015 inMechanicaldated19-12-2014, 

(IC2-21215/13 EngineeringofCE,I&A,Tvpm 

dated25-10-2014) 30-5-198411-8-2010 11-8-2010Diplomain 

A10-34195/1216-1-2015 
Mechanical 

dated19-12-2014 

EngineeringofCE,I&A,Tvpm 31-5-197231-1-200417-8-2010PDC,D’manA10-34195/1223-1-2015 

(Mech.)Diplomadated19-12-2014 inMechanicalofCE,I&A,Tvpm 

Engineering 31-5-19756-8-200718-8-2010ITIElectronic,A10-34195/1228-9-2015 

Mechanical 

dated2-9-2015 Diplomain 

ofCE,I&A,Tvpm 
Mechanical 

Engineering 1-6-19776-2-2004 

6-2-2004PDC,NTC, A10-34195/1226-9-20155 
Diplomain 

dated2-9-2015 MechanicalofCE,I&A,Tvpm Engineering 


IRRIGATION DEPARTMENT 


6BijuT.Antony 


7ShawjoFrank 


8MuhammedShereef,E.K. 


9 


Prasad,V.P. 


10 


Sreejith,S. 


11AneeshKumar,P.G. 
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- ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 

- 8. ഈ 3 വർഷത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ തീരുമാനിക്കുന്നപക്ഷം കട ഒഴിഞ്ഞു 
നമ്പർ എൽ14/ സ്റ്റാൾ/ 2016 - 17. 

| 2016 ജൂ ലൈ 15. 

- തരുവാൻ ലേലത്തിനെടുത്തയാൾ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മല മ്പുഴ ജല സേചന - 9. ലേലത്തെ സംബ ന്ധിച്ച് എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മലമ്പുഴ ഗാർഡനിലെ 

എഞ്ചിനീയറെടു ക്കുന്ന എല്ലാ തീരു മാ ന ങ്ങളും 
ഗാർഡന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റാളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത്3 വർഷക്കാലത്തേക്ക് 

അന്തിമമായിരിക്കും. 
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മൽസരസ്വഭാവ 

ടെണ്ടർ നമ്പർ - 1/ 2016 - 17 . 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ആയതിന്റെ ലേലം 

സ്റ്റാൾ നമ്പർ - L14. 
10 - 8 - 2016 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് എക് സിക്യുട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യറുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ വച്ചു നട ത്തു ന്ന തും 

വിൽപന സ്വഭാവം/ സാധനങ്ങൾ - ഹാന്റീകാഫ്റ്റ്സ് 
ലേലാവസാനം ഹാജരുള്ള ലേലക്കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

- ( കരകൗശല സാധനങ്ങൾ) 
ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതും കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം/ 

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാർഷിക ലൈസൻസ് ഫീ 
ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ താൽക്കാലികമായി 

- 1,10,000 . 
ഉറ പ്പി ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാ നുള്ള 

നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 2.5 %. 
അവകാശം ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമായി 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 500 + വാറ്റ്. 
പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . 

കാലാവധി 3 വർഷം. 
നിബന്ധനകൾ 

ദർഘാസ്/ ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണങ്ങൾ 29 -7 -2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിമം 
| 1. 
ലൈസൻസ് ഫീയേക്കാൾ കൂടിയ തുകയായിരിക്കണം 

-- 1 മണി വരെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും 6- 8 - 2016 - ന് വൈകിട്ട് 
മൽസരാർത്ഥി ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 

3 മണിവരെ ടി പ്രമാണങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ മാത്രം 

സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
തുകയുടെ 2.5 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. - 10- 8-2016 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ലേലം നടത്തുന്നതു 
നിര ത ദ വ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ മാ യി രിക്കും. ദർഘാസ് പമാ ണങ്ങൾ തുറക്കു ന്ന തി നു 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുക യ് ള്ളതും മുന്നോടിയായി തുറന്ന ലേലം വിളി നട ത്തു ന്ന താ ണ്. 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തുംമാറത്തക്കവിധത്തിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ലേലം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 

വിളിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ലേലം 
ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം നിര ത ദ വ്യം , 

വിളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ - 10 , 000 (എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി - 200 മുദ്രപ്പത്രം സഹിതം കവറിൽ 

എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിലുള്ള ത് ) ഡി . ഡി . മുൻകൂറായി 
മേൽ പ്രസ് ാ വിച്ച തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഈ 

കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ലേലം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം 

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉയർന്ന തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത് 
നിശ്ചിത മാത ക യിലുള്ള ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട തി നു 

സ്റ്റാൾ സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്തികൾ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ 
ശേഷമേ ലേലം കൊണ്ടയാൾക്ക് കൈവശാവകാശം 50 % കൂടാതെ ടി തുകയുടെ സർവ്വീസ് ടാക്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് 
ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 

ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ അന്നുതന്നെ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ 

അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രസ്തുത ലേലം 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 

അസാധുവായി കണക്കാക്കി അടുത്ത തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത 
നമ്പർ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരന്റെ പൂർണ്ണ 

വ്യക്തിയെ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 50 % തുക 
മേൽവിലാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

ലേലം കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച്ച യ് കം അടച്ച് ഉട വ ടി യിൽ 
ഗാർഡ നിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കാന്റീൻ സ്റ്റാൾ - നു 

ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
പുറമെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലും 
അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
ജല സേചന വകു പ്പിൽ ലേലത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യാലയം, 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

മലമ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ (i/c). 
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